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ドアポケットに入れてお使いください 


LEGACY 

TOURING WAGON / B4/ OUTBACK 


クイックユーザーガイド 

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に 
LEGAC 丫を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 
初めて LEGACY に触れられるときにぜひご一読ください。 


SUBARU 
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麵庶ねり 





チルト/テレスコピックステアリング 
セレクトレバー . 



屋動パーキングブレーキ . 10 



このクイックユーザーガイドは 

基本的な操作説明を中/こ、とした取扱説明書の抜粋版のため 
取り扱い時のを意点や詳細な説明は省略しております。 

必ず取扱説明書をご一読ください。 

ドアポケットなど取り出しやすいところに入れて 
お使いください。 
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★—部 グレードのみに装着されている機能•装備ついてはマークがついてしなす。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 



1.を百 P の開閉…… ..P4 

2•運転ずる前に . • •P6 

3-運転ずるとき . .P8 

4. その化ま巧装お . P12 

5■乂ーター•表示丹•警告打 .P14 


6. 曰ち点検/困ったときは 
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fBRF さ部の開巧 


ドアの施錠•解錠 
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★— 部グしードのみに装着されている機能•装備つ いては：^ マークがついています。詳しくは取あ説明書をご覧ください。 


ドアの施錠•解錠 


盗難防止機能 


盗難警報装置 


初期設定では作動無しになっています。 

キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キーレスエントリー）が 
外でドア（リヤゲート含む）またはトランクが開けられたとき、3 0秒間車両ホーンが鳴り、非常点滅灯(ノけ f - 
ドランプ)力 《 点滅します。 


警報を作動させてしまったときの解除方法 
〈キーレスアクセス&プッシュスタート装備き> 

•アクセスキーのいずれかのボタンを押す。 

•アクセスキーを携帯し、リクエストスイッチを押す。 
•アクセスキーを携帯し、エンジンスイッチを Acc に 
する。 


〈キーレスアクセス&プツシュスタート装備き乂外> 

-リモコンキーのいずれかのボタンを押す。 

•エンジンスイツチを ON にする。 


イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム） 


車両の盗難防止のため、キーには識別コードが登録 
されています。登録されたキーが外ではエンジンの 
始動ができません。 


B 


リテイのプレート 


新しいキーを作るときに必要です。 


※キーナンバープレートやセキュリティ ID プレートは、 
車内が外の場所に大切に保管してください。 


パワ—ウインドウ 





/- 

ロックスイッチ 

ロックスイッチを押すと助手席と後席の 
ウインドウは開閑できなくなります。 


ウインドゥスイッチ(運転席、助手 
席、後席) 

開けるとき： スイッチを押す。 

閉めるとき： スイッチを引き上げる。 
強く操作すると自動で作動します。 


集中ドアロックスイッチ 

すべてのドアの施錠.解錠力巧きます。ワゴンはリヤゲートも同時に施 
錠-解錠されます。 
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を^ 觀 する前に 


シートの調整 


フロントシート（マニュアルシート a «) シートのドア側と下部のレバー操作で調整ができます。 


前後位置の調整 


リクライニング調整 


上下調整(運転席のみ） 



レバーを完全に 
引き上げた状態 
でシートを前後 
に動かします。 




レバーを完全に引き 
上げた状態で背当て 
角度を調整します。 



レバーを引く 
たびに上がり、 
押すたびに下 
がります。 


フロントシート（ノ X ワーシート る« ) シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。 


前後位置の調整リクライニング調整上下調整 



リクライニング'ス 
イッチを前後に動 
かして背当て角度 
を調整します。 



座面前側の高さ調整 




スイツチの後側] 
を上下に動かし 
てシートの高さ 
を調整します。 


スイッチの前側を 
) 上下に動かして 
' シート前側の高さ 
を調整します。 


ランバーサポート 8¢ 


沈み込む 




盛' 

スイッチ前側!を 
押すと背当ての 
-部が盛り上が 
り、後側を押す 
と沈み込みます。 


メモリーシート 


運転席ドア内側のボタンに登録アクセスキーに登録 


お括れのシー ト位置を登録することができます。 

アクセスキーごと 
に登録できます。 



① お好みのシート 
位置で 「SET」 を 
押しながら「1」 
力、で」を長押し 
します。 

② ブザーが鳴り、 
登録完了です。 

③シート位置を呼び出すには、エン 
ジンを ON にして「1」または「2」 
のボタンを押します。 


① お好みのシート位置で 
「SET」 を押しながらア 
クセスキーの解錠ボ 
タンを押します。 

② ブザーが鳴り、登録完 
了です。 

③ シート位置を呼び出すには、アクセ 
スキーのお錠ボタンを押すかドア 
八ンドルをにぎって解錠後、運転席 
ドアを開けます。 



リヤシート（ワゴン） 


リクライニング調整 


背当てを倒し、荷室を広げる 



レバーを引く 
と背当て角度 
の調整がで 
きます。 



レバーを引き、 
左右のシート 
をそれぞれ 
倒すことがで 
きます。 



荷室の レバーを 引くと 
背当てが前に倒れます。 
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★—部 グレードのみに装着されている機能•装備つ いては：^ マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 


シ—トヒ—夕— 



エンジンスイッチが Acc または ON のときスイッチを押すとシートが暖まります。 
作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。 

早く暖めたいとき： H に H にして使います。（暖まったら LOW にしてください。） 
保温ずるとき： LOW にして使います。通常はこの位置で使用してください。 
停止させるとき： スイッチを水平にします。 


チルト/テレスコピックステアリング 


運転姿勢に合わせて八ンドル位置を前後または上下に調整できます。 




チルト/テレスコピック 
レバーを 押し下げます。 


霞 


レバーを 引き上げます。 




ラーの調整 


エンジンスイッチが Acc または ON のとき、ドアミラーの調整と格納ができます。 


電動リモコンドアミラー 

調整ずるミラーを選ぶ： スイッチを「しまたは 「R」 に回します。 
ミラーの位置を調整ずる： スイッチを上下左右に動かします。 

電動格納式ドアミラー 

スイッチ 国を押すとミラーが格納できます。もう一度押すと元に戻ります。 



乗車人数、荷物の積載状態に応じて、ヘッド 
ランプの照らす高さを調節します（数宇が大 
きいほど下向き。通常はダイヤル0の位置で 
使用）。 


イルミネーシヨンコントロールダイヤル 


■ コンビネーシヨンメーター、エアコン 
ノ《ネル照明などの明るさを6段階に 

卽け’ 

明るくなる： ダイヤルを上方向に回す。 

暗くなる： ダイヤルを下方向に回す。 

〈ブライト（減光キャンセル)機能〉 

ダイヤルを一番明るい段階から、さらに上方向(•印部分)に 
回すと、ライトを点灯しても表示部の明るさカタ威光しません。 
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潘^^ るとを 



電源の切り替え 

ブレーキペダルを踏まずにプッシュエンジンスイッチを押すと、電源が OFF ( 垂消灯 ）^ Acc 
〇檔 色に点灯 い ONO 檔色に点灯 卜 0 FF » 消灯） の順に切り替わります。 

:•: 檔色に点滅した場合: 車両の異常力嗜えられます。直ちにスバル販売店にご連絡くださぃ。 

r •: 緑色に点滅した場合 ステアリングロックカ《解除されてぃません。 

' ※解除方法は取扱説明書の「困ったときの Q&A」 をご覧ください。 


エンジンの始動 

① アクセスキーを携帯し運転席に座ります。 

② 電動パーキングブレーキスイッチを引き、電動パーキングブレーキカ順 
実にかかっていることを確認します。 

③ セレクトレバーが因位置であることを確認します。 

④ プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が » (緑色）になるまでブレーキペダルを踏み込みます。 

⑤ ブレーキぺダルを確実に踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。 


H 巧 


※強い電波ノイズや、アクセスキーの電池残量不足でアクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動 

① セレクトレバーが回位置であることを確認し、ブレーキペダルを踏みます。 

② アクセスキーのボタン側を手前に向けて、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触れるまで近 
づけます。ブザー音(ボーン)が鳴り、電源が入ります。 

③ 電源が ON になったことを確認してから、ブレーキペダルを踏んだままプッシュエンジンスイッチを 
} 甲します。 



エンジンの停止 

車両を完全に停止させ、セレクトレバーを回位置に入れてからプッシュエンジンスイッチを押してくださし、。 


※セレクトいく一が回位置が外でもエンジンは停止しますが、電源は Acc (—檔 色に点灯) になります。車両か 
ら離れるときは、電源が OFF (« 消灯)になっていることを確認してください。 

※走行中プッシュエンジンスイッチを3秒が上押し続けるか、すばやく 3回が上連続で押すとエンジンが停止します。 
緊急時が外は本操作をしないでください。 


セレクトレノ K -/ n ドルシフト 



セレクトレ八一 


パドルシフト 


©: パーキング 婚きおよびエンジン始動位動 
®: リバース (後退位置） 

⑩： ニュートラル (中立位置） 

©: ドライブ (通常走行位置） 

®： マニュアル (マニュアルモード走行位置） 



.アルモード 


※ 詳細は取扱説明書 3 章をご覧ください。 


セレクト レバーを®から® に動かすとマニュアルモードになり 


ます。パドルシフトで変速できます。 


1段下のギヤに変速 

左側 (-) のレノ く一を手前にひきます。 


D レンジでの操作 




1段上のギヤに変速 

右側 (+) のレノ く一を手前にひきます。 


走行 中、® のままパドルシフトを操作すると一時的にマニュアルモードに切り替わります。しばらく走行すると、通常 
の® 走行に復帰します。 
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★—部 グレードのみに装着されている機能•装備つ いては：^ マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 


フロントワイパー/リヤワイパーヘッドランプウォッシャー 


フロントワイパー レバーを押し下げる、または押し上げるとワイパーが作動します。エンジンスイッチが 「ON」 
のときに使用できます。 广 


オートワイパー装備車 


M に T 、 





手前に引くとウォツシャー液が 
噴射し、ワイパーが作動 


' MIST 

手動で作動 1 

OFF 

停止 

AUTO 

雨滴量により自動作動 ^ 

リングを回して感度を調整します。 

-方向:イを感度/+方向:高感度 

※カスタマイズにより AUTO を間欠作動に設定変更することができます。 
詳細は取扱説明書を参照のうえ、スバル販売店にご相談ください。 

LO 

低速連続作動 

、 HI 

高速連続作動 j 


オートワイパー装備まが外 


M に T 



手前に引くとウォッシャー液が 
噴射し、ワイパーが作動 


' MKT 

手動で作動 ^ 

OFF 

停止 

INT 

間欠作動 % 

リングを回して作動間隔を 
調整します 

LO 

低速連続作動 

HI 

高速連続作動 


リヤワイパー: 


スイッチを回すと作動します。 


HI 

LO 

OFF- 

m 


"与 


ぶ(上側） 

ウォッシャー液が暧射しワイパーが作動 

HI 

高速連続作動 

LO 

低速連続作動 

OFF 

停止 

鮮(下側） 

ウォッシャー液が噴射しワイノ く一が作動 


ヘッドランプウォッシャー 

ライティングスイッチが宣〇 
のとき、1秒が上手前に引く 
と作動します。 


ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ 


ライティングスイッチ 



レバー内のスイッチを回すと次のようにランプ 
が点灯します。 


r 

ID 

車幅灯、尾灯、香号灯、 

ヘッドランプが点灯 

参 

車幅灯、尾灯、香号灯が点灯 

AUTOS « 

センサー感知により自動点灯 

OFF 

消灯 


フォグランプスイツチ 

ライト点灯時にスイッチを下 
記マークまで回すとフォグラ 
ンプが点灯します。 



※キーをあく、またはプッシュエンジンスイッチで電源 OFF にするとランプは消灯しますが、 
スイッチを一旦 OFF にして再度 ON するとランプを点灯させることができます。 


ヘッドランプの上下を切り替えるパッシング冶図)のしかた 


レバーを 前に押す 
と上向き、元に戻す 
と下向きになります。 

※車から離れるときは、バッテリー上がりをふせぐため、 
必ずライティングスイッチを 「 OFF 」 にしてください。 




レバーを 手前に引 
いている間ヘッド 
ランプは上向きに 
なります。 


。心 

リヤフォグ、ランプカ《 
点灯 


フ□ントフォグ' 
ランプが点灯 

[OFF 

消灯 ^ 
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據^^ るとを 


電動パーキングブレーキ 


電動パーキングブレーキは、電気モーターでパーキングブレーキをかけるシステムです。 

エンジンスイッチの位置に関係なくかけることができます。エンジンスイッチが ON のときに解除できます。 

かけるとき ：①ブレーキペダルを踏みます。 

②電動パーキングブレーキスイッチを引 
きます。作動表示灯が 点灯 します。 

解除ずるとき ：①ブレーキペダルを踏みます。 

②電動パーキングブレーキスイッチを 
押します。作動表示灯が 消灯 します。 


アクセル自動解除機能 


全てのドアが閉まり運転席シートベルトを装着した状態でアクセルを踏み込むと、自動的に電動パーキング 



ブレーキが解除されます。 


ヒルホールド機能 


上り坂でブレーキを踏んで停車したとき、約1秒後に 
自動的に電動パーキングブレーキが作動する機能で 
す。 

ヒルホールドスイッチを押すとヒルホールド機能が 
ON になります。 





VDC OFF スイッチ 


VDC (ビークルタ''イナミクスコントロールシステム）を 
一時的に解除したい場合に押します。復帰させるとき 
には、もう一度 VDC OFF スイッチを押します。 


※通常は 「ON」 でご使用ください。 

「OFF」 にする場合については取扱説明書をご覧ください。 




VDC OFF スイッチ 



SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive ) 


詳細は取扱説明書 3 章をご覧ください。 



SI-DRIVE ※肤3つの特性をもった走行モードを選べるシステムです。 XSI-DRIVE は、 SUBARU Intelligent Drive に由来します。 



S / I スイツチ： スイッチを押すごとに 1( インテリジェントモード）と S (スポーツ 
モード)力《切り替わります。 

励いスィッチ :スイッチを巧すと R 灯(スポーツシャ~プモード)に切り替わります。 

巧3( スポーツシャープモード)選択時、スイッチを押すと 1( インテ 
リジェントモード）に切り替わります。 
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Sight ver.2 についての詳細は別冊の「レガシィ EveSic 


アクセルペダルを踏まなくてもき速を一定に保つことができる機能です。 

CRUISE スイッチ 



RES / SET スイッチ 
RES /+ 側 

RES / SET スイッチ 
SET /- 側 

CANCEL 

スイツチ 


作動ずるとき： CRLHSE スイッチを押す。 
停止ずるとき： スイッチをもう一度押します。 





速度をセットずるとき： 

希望するき速になったとき RES/SET スイッチを 
SET/- 側に押します。 

一時解除： 

ブレーキペダルを踏む、または CANCEL スイッチを 
押します。 

一時解除の復帰： 

RES/SET スイッチを RES/+ 側に押します。 

セット速度の調整： 

増速するには RES/SET スイッチを RES/+ 側に、減 
速するには SET/- 側に希望速度まで押し続けます。 


アイドリングストツプけートスタートストツプ） 


羊細は取扱説明書3章をご覧ください。 


アイドリングストップとは、信号待ちや渋滞などで停車すると、燃費向上やアイドリング騒音イ氏減のため自動でエン 
ジンを停止-再始動させるシステムです。 


アイドリングストッスエンジンの再始動 


走行中 

走行中にアイドリング 
ストップが作動可能 
な条件を満たすと、ア 
イドリングストップ表 


回 


示灯が点灯。 


アイドリング 
ストップ表示灯 


回 



アイドリングストップ作動 

回のままブレーキぺ 
ダルを踏んで停車す 
ると、エンジンが自 
動的に停止。 点な 




エンジン再始動 

回のままブレーキ 
ペダルから足を離 
すと、エンジンが再 
始動。アイドリング；肖な 
ストップ表示灯は 
消灯。 


回 


走行中 





停車 


エンジン始動 


アイドリングストップの作動を OFF にずる 


アイドリングストップ OFF スイッチを押します。 
OFF にすると、メーター内のアイドリングストップ 
OFF 表示灯が点灯します。 



※：アイドリングストップ中の操作、アイドリングストップが作動可能な条件、エンジン再始動条件の詳細は、取扱説明書を参照して 
ください。 
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胃の 地き巧装備 




エアコンの操作 


フルオートエアコン(シングル タイプ）：^ 

フルオートで使うには AUTO スイッチを押して温度調整スイッチで希望温度を設定します。 
表示部に‘ FULL AUTO" と表示されます。 


モード(吹き出し口） 
切り替えスイッチ 

吹き出し口を切り替えます。 


内外気切り替えスイッチ 

内気循環と外気導入を切 
り替えます。内気循環のと 
き表示灯が点灯します。 
※通常は外気導入をお使いく 
ださい。 


フルオートエアコン(左右独立タイプ） 

フルオートで使うには AUTO スイッチを押して温度調整スイッチで希望温度を設定します。 
表示部に" FULL AUTO" と表示されます。 


溫度調整スイッチ 

設定温度を上げ 
るときは▲、下げ 
るときは▼を押し 
ます。 DUAL 日寺に 
助手席側の温度 
を設定します。 

連動時に押すと 
DUAL になります。 


風量調整(ファン) 
スイッチ 

風量を調整します。 


DUAL スイッチ 

運転席側と助手席側の温度を別々 
に設定できます。左ち独立温度調整 
(DUAL) 時に表示灯が点灯します。 


A / C スイッチ 

冷房-除湿機能 
の ON/OFF を 
切り替えます。 


デフロスタースイッチ 

フロントガラス、サイド 
ガラスの曇りや霜を取 
ります。 


リヤウインドウ 
デフォッガースイッチ 

リヤウインドウの曇りを取ります。 
フロントワイ パーデ アイサーお 
よびヒーテッドドアミラー装着 
車は同時に作動します。 


内外気切り替え 
スイッチ 

内気循環と外気導 
入を切り替えます。 
内気循環のとき表 
示灯が点灯します。 
※通常は外気導入を 
お使いください。 


モード（吹き出し口） 
切り替えスイッチ 

吹き出し口を切り替えます。 


温度調整 
スイッチ 

操作方法は 
左側と同じ。 
DUAL 時に 
運転席側、 
連動時に両 
側の温度を 
設定します。 


AUTO スイッチ 

フルオートで使うとき 
に押します。 


OFF スイッチ 

エアコンを OFF します。 


風量調整(フアン)スイッチ 

風量を調整します。 


A / C スイッチ 

冷房-除湿機能 
の ON/OFF を 
切り替えます。 


デフロス ター 
スイッチ 

フロントガラス、 
サイドガラスの 
曇りや霜を取り 
ます。 


イ OFF スィッチ 

エアコンを OFF します。 


温度調整スイッチ 

設定温度を上げるときは▲、 
下げるときは▼を押します。 


リヤウインドウ 
デフォッガースイッチ 

リヤウインドウの曇りを取りま 
す。フロントワイノ くーデァィサー 
およびヒーテッドドアミラー装 
着車は同時に作動します。 


AUTO スイッチ 

フルオートで使うとき 
に押します。 
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詳しくは取あ説明書をご覧ください。 


インフオメーシヨンメーター/マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


インフォメーション メーター：^ 


シートベルト警告灯 

シートベルト未着用時に 
点灯します。 


外気温時計 

外気温度を表示します。 
外気温度が 3°CJ^ 乂下になる 
と温度表示が点滅します。 
(路面凍結警告表示） 


後席 助手席 



時計 

時計表示の合わせかた 

「+」ボタンまたはし」ボタン 
を押すと、1分きざみで時刻 
が切り替わります。詳細は 
取扱説明書をご覧ください。 


インフオメーシヨン表示 

エンジンスイッチが ON のとき、 
メーター内のインフオメーシヨン 
表示切り替えノブを押すごとに表 
示力巧]り替わります。 


平均燃費計（トリップ A または B ) I > I 瞬間燃費 計"] 



I 残走行距離計 3 


マルチインフオメーシヨンデイス プレイ：^ 

各種表示と設定ができます。異常を検知すると警告表示が割り込み表示されます。 
詳細は取扱説明書をご覧ください。 * _ 


操作スイッチ 

ステアリング左下の操作スイッチの「▲」と 
「▼」を操作すると、走行時間などの表示が 
切り替わります。 



表示 OFF 


で 


走行時間 


♦ 


I SI-DRIVE グラフ I 
[ア仆 U ングス h ップ ] 

拿 ’ 

> こ 設定移行画面※） 

※停車時、セレクトレバーが旧で田マークカ《点 
灯していないときに表示されます。 



エコゲージ 

走行時間など/ 
割り込み表示 

n マーク 

セレク h インジケーター 
クルー ズコントロール 
表示灯など 
SI - DRIVE 表示な 
トリップメーター 
オ ドメーター 
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※エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。 


ブレーキ警告灯(赤色） 


電動パーキングブレーキカ巧、かっているとき、ブレーキ液の不足、 EBD の電子制御シス 
テムに異常があるとき点灯。電動パーキングブレーキシステムに異常があるときは点滅。 




3 ABS 警告灯 


(@) I 4才-トヘッドランプレべラ-警告巧 


アンチロックブレーキシステム ( ABS ) 
の電子制御システムに異常があるとき 
点灯。 


11 


才ートヘッドランプレべラー （自動光軸 
調整機構)の電子制御システムに異常が 
あるとき点灯。 


ステアリング制御警告丹 


I パワーステアリングの電子制御システム 
に異常があるとき点灯。 


I エンジンオイルの圧力に異常があ 
I 点灯。 _ 



1 システムに異常があるとき点灯 。 I 


AT 油温警告灯 


AT または CVT のトランスミッションフ 
ルードの温度が高くなると点灯。 AT ま 
たは CVT 異常時に点滅。 


SRS エアバッグ警告の 


常があるとき 


エアバッグに異常があるとき点灯。 


I 充電系統に異常があるとき点灯。 


10 エンジン 警告灯 0 I 11 AWD 警告灯 


I エンジン電子制御システム異常時点灯。 
触媒を損傷する可能性があるとき点滅。 




異なる径や空気圧の著しくイを下した夕 
イヤで走行したとき点滅。 


水温警告灯/水温表示な 


警告 巧(赤色）： 才ーパ'—ヒート手前で点滅、才ーパ'—ヒートで 
点灯。電気系統の異常時はホ/青交互に点灯。 
表示灯(青色）： 水温が低いとき点灯。適温時消灯。 


13 VDC 警告灯/ VDC 作動表示灯 


警告灯： VDC の電子制御システムに異常があるとき点灯。 
作動表示灯： TCS / VDC 作動時に点滅。 


14アイドリングストップ警告灯/アイドリングストップ OFF 表示灯 


I 警告灯（黄色）： アイドリングストップシステムに異常があるとき点滅。 

OFF 表示な (黄色）：アイドリングストップ OFF スイッチを押してシステムを解除 
すると点灯。 


運転席シートベルト未着用時、メーター 
内警告灯が点灯。そのまま走行すると点 
滅&ブザー。 


燃料残量が約 9 L が下になると点灯。 


車内にアクセスキーカ％い場合に点滅。タイプ I 
目メーター肤スレチインフオメーシヨンディ 
スプレイ内に表示。 


18半ドア警告な/半ドア表示灯 


I ドア、リヤゲート、トランクカ 《 完全に閉じて 
いないとき点灯。/開いているドア（ドア、 
リヤゲート、トランク)を表示。 


14 TouRir ^ v ^^ ro ^/ ouTB ^ Quick Ussr's Guide 
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を〇をを〇 ホ 由 


の 面 化 


<タイプ B > 


インフオメーシヨン 
表示切り替えノブ 


スピード メーター 


_夕_ り3 甲な 甲 


タコメ ーター 


水温計 


h ソップ切0替え 
/リセットノブ 


フユー エル メーター 


19アイドリングストップ ( S ) 
表示灯 一一 


アイドリングストップ可能なとき、また 
はアイドリングストップ中に点灯。 


I 方向指示器の点滅を表示。電球切れ 、 I 
ワット数の異なる電球使用時に点滅速 ■ 
度が早くなる。 


セキュリティ表示灯 


盗難防止機能がはたらいているとき点 
灯/点滅。詳しくは取扱説明書を参照。 


の 堀 j 


23ライティングスイッチ表示丹 =00： I 24八イビーム/パッシング表示な 


VDC OFF スイッチを押して VDC を作 
動停止にしたとき点灯。 


I ライティングスイッチが参または宣じのと 
き点灯。 AUTO では周囲が暗くなると点灯 。 I 




へッドランプが上向きのとき点灯。 
パッシング時も点灯。 


25リヤフォグランプ表示好 


I リヤフォグランプが点灯しているとき点 
灯。 


m 

き点 I 


26フロントフォグランプ表示丹 案 0 丽27ヒルホールド表示灯 


フロントフオグランプが点灯 
き点灯。 


碰ミ>1 

していると I 


[B m/pr ： 


28セレクトインジケーター/シフトポジション表示丹 


セレクトレバーまたはギヤの位置を表示。マニュアルモード時、シフトアップ、シフトダウ 
ンが可能な場合に▲▼巧が点灯。 


[ ヒルホールド機能を ON にすると点灯。 


29クルーズコントロール 
表示灯 


I クルー ズコント ロールの メインスイッチ 
を押すと点灯。 


30クルーズコントロール 
ま速セット表示な 


I クルー ズコント ロールで 任意の速度を 
セットしたときに点灯。 


31 SI-DRIVE 〔 I 〕 〔 S ] S 3 I 32マルチインフオメーシヨンデイ 
表示灯 - 1 スプレイ 




SI - DRIVE スイッチを押して、各モードを 
選択すると点灯。 




各種表示と設定力巧きます。詳細は P 1 3 
または取扱説明書をご覧ください。 


異常時に点灯/点滅。臟説明書を確認の上、お近くのスバル販売店へご欄ください。 

臟説明書記載の正しい対応方法に従]てください。 

各諸の状態を示します。 
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日常点検 


日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 

安全に走行するために大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するようにむ掛けてくださし、。 


点検方法はメンテナンスノート4章をお読みください 


エンジンルーム内 下記の項目の内容量を点検してください。 

ブ レーキフルードリザーバー タンク バッテリー 


エンジンオイルレベルゲージ 
冷却水リザーバータンク 


き■のまわり ウインドウウォツシャータンク 

•タイヤの空気圧/き裂、損傷、異常摩耗がないか/溝の深さを点検します。 


A 4 輪とも必ず;指定サイ义同ーサイ义同ーメーカー、同一銘柄および同ートレッドパターン馈模粉のタイヤを装着してください。 > 

t 4 輪とも同じタイヤを使用しないと、駆動システムを厦傷したり、最悪の場合火災に至る可能性があります。 

•各ランス方向指示器を作動させ、状態を点検します 

運転席に座って 

参エンジンのかかり具合、異音の有無を点検します。 
•ブレーキぺダルの踏みしろを点検します。 
•ウインドゥウォッシャーの噴射状態を点検します。 

参ワイパーの仏拭状態の点検をします。 

，レンズの巧れ、損傷も点検します。 

走行して 

♦ブレーキのきき具合を点検します。 

♦エンジンの低速および加速状態を点検します。 

♦運行において異常が認められた箇所を点検します。 



たときは 


取扱説明書の 咽ったときの Q & Aj を参照してください。取扱説明書に記載力 《 ある方法で対処しても作動しない、改善 
しないときは、スバル販売店にご連絡ください。 



お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、または下記の窓口へお願いいたします。 

SUBARU お客様センター 

SUBARU お客様センターでは下記の内容を承っております。 

(1) ご意見/ご感想/ご案内（カタ□グ、販売店、転居お手続他） 

(2) お問い合わせ/ご相談 

SUBARU コ ー J レ 0120 -052215 

受付時間评日】 9: 00〜17: 00 

【±日祝】 9 : 00〜12 : 00、13 : 00-17： 00 

※平日の12: 00〜13 : 00および±曰祝は （1) のインフオメーシヨン 
サービスのみとな U ます。 

冨±重工業株式を社 
スバルカスタマーセンターお客様相談部 

干 160-8316 新宿区西新宿 1-7-2 (スバルビル） 


お問い合わせ巧スバル販売店 


♦スバル最新情報をインターネットで。 


www.subaru.. 


富±重工業株式を社 

スバルカスタマーセンター 

〒1已 0-831 巨ま京都新宿区西新宿1 -7-2 スバルビル 
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